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a Petat muqueux, dont quelques parties restent attachees aux copeaux
lorsqu'on les retire du liquide, puis que Ton fasse ecouler sur ces
copeaux un liquide alcoolique, dans tons les cas Facetification se
declare sur-le-champ et persiste durant plusieurs jours, meme apres
qu'on a remplace le liquide albumineux ou phosphate par un liquide
alcoolique pur etendu d'eau distillee pure. Ce dernier fait est digne
d'attention, car il prouve que la plante met un certain temps a perdre
la structure qui lui donne son pouvoir acetifiant, alors meme qu'on lui
refuse des aliments appropries a son developpement.

J'ai confirme ces resultats par des experiences qui me paraissent
tout aussi demonstratives que les precedentes. En tendant une corde
suivant Paxe d'un tube cylindrique en verre et laissant ecouler le long
de cette corde de Palcool a titre tres faible, je n'ai jamais vu Palcool
s'acetifier. Mais en trempant la corde dans un liquide en voie d'aceti-
fication reconvert de my coder ma aceti, lequel s'attache en partie a la
corde lorsqu'on la retire, Pacetification se declare des qu'on fait ecouler
le long de la corde un liquide alcoolique. Si ce liquide n'est pas
compose de fagon a permettre le developpement de la plante sur la
corde, Pacetification se maintient pendant un certain temps jusqu'a ce
que la plante soit morte, ou niieux jusqu'a ce qu'elle ait perdu la struc-
ture, le mode d'agregation de ses parties qui lui donne sa vertu de
fixation de Poxygene de Pair. Mais si le liquide alcoolique renferme des
inatieres azotees et des phosphates, la plante se multiplie sur la corde,
et son action chimique pent 6tre longtemps prolongee.

Ces experiences etablissent, ce me semble, Pabsolue necessite du
mycoderma aceti a la surface des copeaux pour que Pacetification soit
possible. Elles jetteront beaucoup de lurniere sur la fabrication de
Pacide acetique a Paide des copeaux, fabrication qui ne laisse pas que
d'etre capricieuse,

Je suis dispos6 a croire que le travail est le meilleur lorsque le
developpement du mycoderme. est assez faible pour que les copeaux
paraissent au toucher n'en dtre pas reconverts. Le danger est qu'il y en
ait trop pen, et qu'une grande partie des copeaux n'agissent pas. Tou-
tefois il est probable qu'avec la dimension que Pon donne ordinairernent
aux tonneaux, il faut garder une certaine mesure; car si tons les
copeaux intervenaient, Faction serait peut-6tre beaucoup trop ener-
gique. Comment faut-il faire pour que le mycoderme existe dans la
proportion convenable ? Je crois qu'a cet egard le fabricant doit porter
toute son attention sur la composition des liquides qu'il veut ac^tifier,
c'est-a-dire sur la quantity et la qualit^ plus ou moins bien appropriee
des matieres qui peuvent servir d'aliments a la multiplication de ladissous a I'origine dans le liquide, on aurait dft trouver
